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Sans toucher aux corps sitties a Pinterieur de Penceinte, de-
placons ies corps exterieurs ou modifions leur charge electrique
et nous constaterons que le champ n'a pas varie a Pinterieur : le
champ, a Pinterieur, est done independant de Petat electrique
exterieur.

Reciproquement, si, Jaissant fixes les corps exterieurs, nous
modifions d'une fagon quelconque le sjsteme Interieur, le champ
extdrieur n'est pas altere, a la condition, celte fois pourtant, que
Penceinte soit mise en commanication avec le sol.

L'enveloppe conductrice forme done un ecran, electrique
par fait.

Cesproprietes pourraienl faire croire que les phenomenes elec-
triques ne peuvent pas se transrnettre a travers les corps conduc-
leurs. II ii'en est rien; le phenomene des ecrans electriques est
clu a la cause suivante :

Les corps electrises qui se trouvent a Pinterieur de Penveloppe
conductrice development, par influence sur sa surface interne, des
charges qui, jointes aux charges interieures, donnent un champ
electrique mil en tout point du milieu exterieur. Reciproque-
ment, les corps electrises exterieurs developpent, par influence
sur la surface externe de Penveloppe conductrice, des charges
electriques qui, jointes aux charges exterieures, produisent un
champ nul en tout point de Pinterieur de Penveloppe.

Ce qui prouve qu'il en est bien ainsi, c'est qu'il faut, pour que
Penveloppe forme ecran, que les charges par Influence aient eu
le temps de se produire, autrement dit, quel'etat d'equilibre elec-
trique soit atteint. Ce temps est inappreciable avec des enveloppes
m^talliques; mais avec des enveloppes inediocrement conductrices,
il est appreciable : apres une modification du champ exterieur, le
champ est modifie pendant quelques Instants a Pinterieur de Pen-
veloppe, puis redevient ce qu'il etait primitivement quand le
nouvel etat d'equilibre electrique est atteint pour Penveloppe.

Void, a cet egard, une experience tres demonstrative :

Une cloche de verre bien mouillee recouvre un electroscope a
feuilles d'or; on approche de la cloche un corps electrise et'l'on
n'observe aucun deplacement des feuilles; il n'y a pas d'action
d'influence sur les corps places a Pinterieur parce que la surface
de la cloche est trop conductrice et que le temps ndcessaire aent a agir sur la balle de sureau A,                        |;
